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Intitulé : Ministeriële regeling ter uitvoering van artikel 38 van 
het Veiligheidsbesluit I 








Citeertitel: Geen 








Vindplaats : AB 1990 no. GT 19 


Wijzigingen: Geen 








Enig artikel 


Onder schadelijke werklokalen worden verstaan: werklokalen waar 
vergiftiging, besmetting, gevaar of schade door gassen, dampen, stof 
of een temperatuur hoger dan 5° C boven de temperatuur van de buiten- 
lucht, ten gevolge van de bedrijfsarbeid kan worden veroorzaakt. 





